

(La resistenza di 0,25 
megaohm all’entrata 
della 6L6 va collegata 
prima della resistenza 
di 180 ohm anzichg do- 
po. V. schema Axum 
II. n. 222). 
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RADIO M ARELLI. — Modelli Altair e Altair Fono. - Produzione 1938-39. - Potcnza d'uscita: 3 W. - Gammc: cc ( 19-30) 

c. (30-50), m. (200-570), I. (1000-2000). — Media frcquenza: 450 kHz. 






